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നമ്പർ 


3rd Vaisakha 1935 
1935 വൈശാഖം 3 


PART III 
Ground Water Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ ജി. ഡബ്ളിയു . ഇ ./ 541/2009. 


2013 ഏപ്രിൽ 1. 


( 3 ) 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഭൂജ ല 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം താഴെപ്പറയുന്ന ജോലികൾക്കുവേണ്ടി 
പരിചയ സമ്പന്ന രാ യ ക രാ റു കാ രിൽ നിന്നും പാഥ മിക 
എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത മത്സരസ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകം 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1 ജി. ഡബ്ലിയു . ഇ ./01/ 2013 - 14 - വരൾച്ച ദുരിതാ 

ശ്വാസഫണ്ട് 2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 
എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആയവന ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ മാവിൻചുവട് ലക്ഷംവീട് 
കോളനിയിൽ കുഴിച്ച കുഴൽ കിണറിൽ 
1.5 എച്ച്. പി . സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് 
( ഐ .എസ്. ഐ . മാർക്കുള്ളത്) , പൈപ്പുകൾ 
എന്നിവ സപ്ലെചെയ്ത് പ്രീഫേബ്രിക്കേറ്റഡ് 
വാട്ടർ ടാങ്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, 3000 ലിറ്റർ 
വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള 
വാട്ടർടാങ്ക്, പമ്പ്ഹൗസ്, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, 
വിത രണ ശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് 
പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക - 2,98 ,744 
ജി. ഡബ്ലിയു . ഇ ./02 / 2013 - 14 വരൾച്ച ദുരിതാശ്വാസ 
ഫണ്ട് 2013 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളം 
ജില്ലയിൽ ആയവന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 

മെലൂർത്തടം ( വാർഡ്- 4 ) കോളനിയിൽ 
കുഴിച്ച കുഴൽ കിണറിൽ 1.5 എച്ച്. പി. 
സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ( ഐ എസ്. ഐ . 


ദർഘാസുകൾ 2 - 5 - 2013 മുതൽ 6 - 5 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണിവരെ ഭൂജല വകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതും 6 - 5- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ടി 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് 
ജില്ലാ ഓഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാര പ്പെ ടു ത്തിയ 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
മേൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നട പടി ക മ ങ്ങളും 
നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 


7 , 500 


12th MARCH 2013 ] 
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32 


( 1) 


- ( 2) 
മാർക്കുള്ളത്), പൈപ്പുകൾഎന്നിവ സപ്ല 
ചെയ്ത് ആർ. സി . സി . പമ്പ് ഹൗസ് കം 
വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്റ്റാന്റ്, 5000 ലിറ്റർ വെള്ളം 
ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക്, 
പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവ 
സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക - 
- 4,67,180 


ലഭി ക്കു ന്നതും നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മാ യ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം, ജില്ലാ ആഫീസർ, 
ഭൂജല വകുപ്പ്, എറണാകുളം എന്ന പേരിൽ ഏതെങ്കിലും 
പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ കാക്കനാട് ശാഖയിൽ മാറാവുന്ന 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
സ്വീ ക രി ക്കു ന്ന തിനും തിര സ് ക രി ക്കു ന്ന തി നു മുള്ള 
അധികാരം ഭൂജല വകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ ആഫീസറിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കും. ഭൂജ ല വ കു പ്പിലെ ദർഘാ സ് 
സംബ ന്ധിച്ച് എല്ലാ നിയ മ ങ്ങ ളും ചട്ട ങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ഇതുസംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഭൂജല വകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ ആഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


11, 700 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - ക മ ന മ്പർ 1 - ന് 
- 600 + എസ് . റ്റി ., കമ മ്പർ 2 - ന് 1,000 + എസ്. റ്റി . 

- പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ചെക്കായോ ഡാഫ്റ്റായോ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം 
കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 


ജില്ലാ ആഫീസ്, 
എറണാകുളം, കൊച്ചി. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


